GEMS ELECTION RESULTS 


Election Summary Report 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

Summary For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 
Tuesday, November 6, 2012 

Registered Voters 30636 - Cards Cast 25939 84.67% Num. Report Precinct 21 - Num. Reporting 21 100.00% 

PRESIDENT/VICE PRESIDENT 

Number of Precincts 
Precincts Reporting 
Times Counted 
Total Votes 

JOHNSON & GRAY 
OBAMA & BIDEN 
ROMNEY & RYAN 
STEIN & HONKALA 
Write-in Votes 



Total 

21 

21 100.0 % 

25939/30636 84.7 % 

25850 

248 0.96% 

18580 71.88% 

6659 25.76% 

312 1.21% 

51 0.20% 


11/07/12 

10:35:00 




















GEMS ELECTION RESULTS 

Precincts Reporting 

Times Counted 

Total Votes 

21 

25939/30636 

21375 

100.0 % 

84.7 % 


M.M. PETITTO DEVANEY 

17314 

81.00% 


THOMAS SHEFF 

3987 

18.65% 


Write-in Votes 

74 

0.35% 


SEN in GENERAL COURT 

Total 


Number of Precincts 

21 


Precincts Reporting 

21 

100.0 % 

Times Counted 

25939/30636 

84.7 % 

Total Votes 

23614 


KENNETH J DONNELLY 

19292 

81.70% 

GERRY C DEMBROWSKI 

4283 

18.14% 

Write-in Votes 

39 

0.17% 

REP in GEN CT 23rd Middle 

Total 


Number of Precincts 

16 


Precincts Reporting 

16 

100.0 % 

Times Counted 

19350/22935 

84.4 % 

Total Votes 

17893 


SEAN GARB ALLEY 

14778 

82.59% 

JOSEPH J MONJU 

3091 

17.27% 

Write-in Votes 

24 

0.13% 

REP in GEN CT 24th Middle 

Total 


Number of Precincts 

5 


Precincts Reporting 

5 

100.0 % 

Times Counted 

6589/7701 

85.6 % 

Total Votes 

6019 


TOMMASINA ANNE OLSON 

951 

15.80% 

DAVID M ROGERS 

4048 

67.25% 

JAMES F GAMMILL 

1010 

16.78% 

Write-in Votes 

10 

0.17% 

CLERK of COURTS 

Total 


Number of Precincts 

21 


Precincts Reporting 

21 

100.0 % 

Times Counted 

25939/30636 

84.7 % 

Total Votes 

19376 


MICHAEL A SULLIVAN 

19179 

98.98% 

Write-in Votes 

197 

1.02% 


file:///CI/JM/results-l.htm[ 11/7/2012 10:37:20 AM] 














GEMS ELECTION RESULTS 


REGISTER of DEEDS 

Total 


Number of Precincts 

21 


Precincts Reporting 

21 

100.0 % 

Times Counted 

25939/30636 

84.7 % 

Total Votes 

18983 


MARIA C CURTATONE 

18773 

98.89% 

Write-in Votes 

210 

1.11% 


SHERIFF 

Total 


Number of Precincts 

21 


Precincts Reporting 

21 

100.0 % 

Times Counted 

25939/30636 

84.7 % 

Total Votes 

21418 


PETER J KOUTOUJIAN 

17762 

82.93% 

ERNESTO M PETRONE 

3587 

16.75% 

Write-in Votes 

69 

0.32% 


QUESTION 1 




Total 


Number of Precincts 

21 


Precincts Reporting 

21 

100.0 % 

Times Counted 

25939/30636 

84.7 % 

Total Votes 

22123 


YES 

19668 

88.90% 

NO 

2455 

11.10% 


QUESTION 2 




Total 


Number of Precincts 

21 


Precincts Reporting 

21 

100.0 % 

Times Counted 

25939/30636 

84.7 % 

Total Votes 

25000 


YES 

14352 

57.41% 

NO 

10648 

42.59% 


QUESTION 3 




Total 


Number of Precincts 

21 


Precincts Reporting 

21 

100.0 % 

Times Counted 

25939/30636 

84.7 % 

Total Votes 

24837 


YES 

16876 

67.95% 

NO 

7961 

32.05% 


file:///CI/JM/results-l.htm[ 11/7/2012 10:37:20 AM] 






















GEMS ELECTION RESULTS 


QUESTION 4 

Total 


Number of Precincts 

21 


Precincts Reporting 

21 

100.0 % 

Times Counted 

25939/30636 

84.7 % 

Total Votes 

22031 


YES 

18305 

83.09% 

NO 

3726 

16.91% 


QUESTION 5 

Total 


Number of Precincts 

21 


Precincts Reporting 

21 

100.0 % 

Times Counted 

25939/30636 

84.7 % 

Total Votes 

22005 


YES 

17030 

77.39% 

NO 

4975 

22.61% 


file:///CI/JM/results-l.htm[ 11/7/2012 10:37:20 AM] 












Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 
Tuesday, November 6, 2012 



T 

Reg. Voters 

URN OUT 

Cards Cast 

% 

Turnout 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

83.92% 

Precinct 2 

1520 

1299 

85.46% 

Precinct 3 

1461 

1247 

85.35% 

Precinct 4 

1499 

1203 

80.25% 

Precinct 5 

1454 

1185 

81.50% 

Precinct 6 

1446 

1175 

81.26% 

Precinct 7 

1481 

1157 

78.12% 

Precinct 8 

1569 

1342 

85.53% 

Precinct 9 

1494 

1213 

81.19% 

Precinct 10 

1539 

1335 

86.74% 

Precinct 11 

1526 

1305 

85.52% 

Precinct 12 

1574 

1410 

89.58% 

Precinct 13 

1508 

1334 

88.46% 

Precinct 14 

1407 

1187 

84.36% 

Precinct 15 

1391 

1224 

87.99% 

Precinct 16 

1353 

1202 

88.84% 

Precinct 17 

1274 

1036 

81.32% 

Precinct 18 

1525 

1334 

87.48% 

Precinct 19 

1535 

1353 

88.14% 

Precinct 20 

1523 

1248 

81.94% 

Precinct 21 

1425 

1200 

84.21% 

Total 

30636 

25939 

84.67% 


Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page:l of 16 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 


Tuesday, November 6, 2012 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

PRES 

JOHNSON _GRAY 

ilDENT/VICE PRESIDEN1 

OBAMA _BIDEN 

ROMNEY _RYAN 

STEIN JJONKALA 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

944 

13 

1.38% 

722 

76.48% 

189 

20.02% 

14 

1.48% 

6 

0.64% 

Precinct 2 

1520 

1299 

1295 

13 

1.00% 

927 

71.58% 

339 

26.18% 

14 

1.08% 

2 

0.15% 

Precinct 3 

1461 

1247 

1243 

17 

1.37% 

977 

78.60% 

221 

17.78% 

26 

2.09% 

2 

0.16% 

Precinct 4 

1499 

1203 

1195 

17 

1.42% 

926 

77.49% 

235 

19.67% 

15 

1.26% 

2 

0.17% 

Precinct 5 

1454 

1185 

1183 

14 

1.18% 

850 

71.85% 

305 

25.78% 

13 

1.10% 

1 

0.08% 

Precinct 6 

1446 

1175 

1173 

15 

1.28% 

910 

77.58% 

229 

19.52% 

17 

1.45% 

2 

0.17% 

Precinct 7 

1481 

1157 

1155 

17 

1.47% 

846 

73.25% 

268 

23.20% 

19 

1.65% 

5 

0.43% 

Precinct 8 

1569 

1342 

1339 

9 

0.67% 

1069 

79.84% 

236 

17.63% 

23 

1.72% 

2 

0.15% 

Precinct 9 

1494 

1213 

1206 

7 

0.58% 

856 

70.98% 

327 

27.11% 

13 

1.08% 

3 

0.25% 

Precinct 10 

1539 

1335 

1331 

12 

0.90% 

1020 

76.63% 

274 

20.59% 

25 

1.88% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

1526 

1305 

1301 

6 

0.46% 

862 

66.26% 

418 

32.13% 

15 

1.15% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

1574 

1410 

1406 

14 

1.00% 

994 

70.70% 

381 

27.10% 

14 

1.00% 

3 

0.21% 

Precinct 13 

1508 

1334 

1332 

10 

0.75% 

728 

54.65% 

582 

43.69% 

8 

0.60% 

4 

0.30% 

Precinct 14 

1407 

1187 

1183 

12 

1.01% 

864 

73.03% 

289 

24.43% 

13 

1.10% 

5 

0.42% 

Precinct 15 

1391 

1224 

1219 

5 

0.41% 

825 

67.68% 

374 

30.68% 

12 

0.98% 

3 

0.25% 

Precinct 16 

1353 

1202 

1200 

9 

0.75% 

866 

72.17% 

314 

26.17% 

11 

0.92% 

0 

0.00% 

Precinct 17 

1274 

1036 

1032 

16 

1.55% 

781 

75.68% 

222 

21.51% 

11 

1.07% 

2 

0.19% 

Precinct 18 

1525 

1334 

1330 

12 

0.90% 

801 

60.23% 

505 

37.97% 

9 

0.68% 

3 

0.23% 

Precinct 19 

1535 

1353 

1345 

9 

0.67% 

955 

71.00% 

369 

27.43% 

9 

0.67% 

3 

0.22% 

Precinct 20 

1523 

1248 

1241 

9 

0.73% 

917 

73.89% 

301 

24.25% 

13 

1.05% 

1 

0.08% 

Precinct 21 

1425 

1200 

1197 

12 

1.00% 

884 

73.85% 

281 

23.48% 

18 

1.50% 

2 

0.17% 

Total 

30636 

25939 

25850 

248 

0.96% 

18580 

71.88% 

6659 

25.76% 

312 

1.21% 

51 

0.20% 


Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page:2 of 16 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 


Tuesday, November 6, 2012 



Reg. Voters 

Times Counted 

SENATOR in CONGRESS 

Total Votes SCOTT P BROWN 

ELIZABETH A 
WARREN 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

943 

242 

25.66% 

701 

74.34% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

1520 

1299 

1287 

432 

33.57% 

855 

66.43% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

1461 

1247 

1235 

300 

24.29% 

933 

75.55% 

2 

0.16% 

Precinct 4 

1499 

1203 

1196 

317 

26.51% 

876 

73.24% 

3 

0.25% 

Precinct 5 

1454 

1185 

1181 

414 

35.06% 

765 

64.78% 

2 

0.17% 

Precinct 6 

1446 

1175 

1166 

304 

26.07% 

862 

73.93% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

1481 

1157 

1150 

340 

29.57% 

810 

70.43% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

1569 

1342 

1337 

282 

21.09% 

1055 

78.91% 

0 

0.00% 

Precinct 9 

1494 

1213 

1207 

370 

30.65% 

834 

69.10% 

3 

0.25% 

Precinct 10 

1539 

1335 

1329 

366 

27.54% 

963 

72.46% 

0 

0.00% 

Precinct 11 

1526 

1305 

1297 

489 

37.70% 

808 

62.30% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

1574 

1410 

1405 

459 

32.67% 

945 

67.26% 

1 

0.07% 

Precinct 13 

1508 

1334 

1324 

649 

49.02% 

674 

50.91% 

1 

0.08% 

Precinct 14 

1407 

1187 

1181 

347 

29.38% 

832 

70.45% 

2 

0.17% 

Precinct 15 

1391 

1224 

1222 

462 

37.81% 

758 

62.03% 

2 

0.16% 

Precinct 16 

1353 

1202 

1200 

388 

32.33% 

812 

67.67% 

0 

0.00% 

Precinct 17 

1274 

1036 

1032 

306 

29.65% 

725 

70.25% 

1 

0.10% 

Precinct 18 

1525 

1334 

1326 

607 

45.78% 

717 

54.07% 

2 

0.15% 

Precinct 19 

1535 

1353 

1342 

466 

34.72% 

874 

65.13% 

2 

0.15% 

Precinct 20 

1523 

1248 

1242 

386 

31.08% 

854 

68.76% 

2 

0.16% 

Precinct 21 

1425 

1200 

1187 

339 

28.56% 

848 

71.44% 

0 

0.00% 

Total 

30636 

25939 

25789 

8265 

32.05% 

17501 

67.86% 

23 

0.09% 


Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page:3 of 16 




Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page:4 of 16 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 
Precinct 2 
Precinct 3 
Precinct 4 
Precinct 5 
Precinct 6 
Precinct 7 
Precinct 8 
Precinct 9 
Precinct 10 
Precinct 11 
Precinct 12 
Precinct 13 
Precinct 14 
Precinct 15 
Precinct 16 
Precinct 17 
Precinct 18 
Precinct 19 
Precinct 20 
Precinct 21 
Total 


REP in CONGRESS 


Reg. Voters Times Counted Total Votes EDWARD J MARKEY TOM TIERNEY Write-In Votes 


1132 

950 

899 

769 

85.54% 

130 

14.46% 

0 

0.00% 

1520 

1299 

1227 

1006 

81.99% 

218 

17.77% 

3 

0.24% 

1461 

1247 

1170 

1002 

85.64% 

165 

14.10% 

3 

0.26% 

1499 

1203 

1140 

959 

84.12% 

176 

15.44% 

5 

0.44% 

1454 

1185 

1125 

926 

82.31% 

195 

17.33% 

4 

0.36% 

1446 

1175 

1122 

955 

85.12% 

167 

14.88% 

0 

0.00% 

1481 

1157 

1098 

916 

83.42% 

179 

16.30% 

3 

0.27% 

1569 

1342 

1285 

1120 

87.16% 

163 

12.68% 

2 

0.16% 

1494 

1213 

1146 

929 

81.06% 

214 

18.67% 

3 

0.26% 

1539 

1335 

1275 

1078 

84.55% 

193 

15.14% 

4 

0.31% 

1526 

1305 

1235 

960 

77.73% 

274 

22.19% 

1 

0.08% 

1574 

1410 

1342 

1103 

82.19% 

237 

17.66% 

2 

0.15% 

1508 

1334 

1259 

894 

71.01% 

364 

28.91% 

1 

0.08% 

1407 

1187 

1134 

940 

82.89% 

190 

16.75% 

4 

0.35% 

1391 

1224 

1158 

929 

80.22% 

227 

19.60% 

2 

0.17% 

1353 

1202 

1140 

919 

80.61% 

217 

19.04% 

4 

0.35% 

1274 

1036 

990 

816 

82.42% 

172 

17.37% 

2 

0.20% 

1525 

1334 

1252 

915 

73.08% 

333 

26.60% 

4 

0.32% 

1535 

1353 

1290 

1049 

81.32% 

239 

18.53% 

2 

0.16% 

1523 

1248 

1186 

973 

82.04% 

210 

17.71% 

3 

0.25% 

1425 

1200 

1141 

965 

84.57% 

175 

15.34% 

1 

0.09% 

30636 

25939 

24614 

20123 

81.75% 

4438 

18.03% 

53 

0.22% 


Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 
Tuesday, November 6, 2012 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 


Tuesday, November 6, 2012 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

COUNCILLOR 

M.M. PETITTO 
DEVANEY 

THOMAS SHEFF 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

800 

679 

84.88% 

119 

14.88% 

2 

0.25% 

Precinct 2 

1520 

1299 

1085 

878 

80.92% 

204 

18.80% 

3 

0.28% 

Precinct 3 

1461 

1247 

1044 

897 

85.92% 

145 

13.89% 

2 

0.19% 

Precinct 4 

1499 

1203 

1019 

853 

83.71% 

160 

15.70% 

6 

0.59% 

Precinct 5 

1454 

1185 

991 

811 

81.84% 

178 

17.96% 

2 

0.20% 

Precinct 6 

1446 

1175 

982 

829 

84.42% 

150 

15.27% 

3 

0.31% 

Precinct 7 

1481 

1157 

945 

764 

80.85% 

179 

18.94% 

2 

0.21% 

Precinct 8 

1569 

1342 

1087 

923 

84.91% 

159 

14.63% 

5 

0.46% 

Precinct 9 

1494 

1213 

1027 

832 

81.01% 

193 

18.79% 

2 

0.19% 

Precinct 10 

1539 

1335 

1084 

878 

81.00% 

201 

18.54% 

5 

0.46% 

Precinct 11 

1526 

1305 

1035 

806 

77.87% 

224 

21.64% 

5 

0.48% 

Precinct 12 

1574 

1410 

1134 

914 

80.60% 

217 

19.14% 

3 

0.26% 

Precinct 13 

1508 

1334 

1037 

754 

72.71% 

277 

26.71% 

6 

0.58% 

Precinct 14 

1407 

1187 

967 

787 

81.39% 

175 

18.10% 

5 

0.52% 

Precinct 15 

1391 

1224 

1034 

816 

78.92% 

213 

20.60% 

5 

0.48% 

Precinct 16 

1353 

1202 

1001 

793 

79.22% 

205 

20.48% 

3 

0.30% 

Precinct 17 

1274 

1036 

883 

730 

82.67% 

149 

16.87% 

4 

0.45% 

Precinct 18 

1525 

1334 

1065 

799 

75.02% 

262 

24.60% 

4 

0.38% 

Precinct 19 

1535 

1353 

1112 

902 

81.12% 

208 

18.71% 

2 

0.18% 

Precinct 20 

1523 

1248 

1051 

849 

80.78% 

200 

19.03% 

2 

0.19% 

Precinct 21 

1425 

1200 

992 

820 

82.66% 

169 

17.04% 

3 

0.30% 

Total 

30636 

25939 

21375 

17314 

81.00% 

3987 

18.65% 

74 

0.35% 


Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page:5 of 16 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 


Tuesday, November 6, 2012 



Reg. Voters 

Times Counted 

SEN in GENERAL COURT 

Total Votes KENNETH J 

DONNELLY 

GERRY C 
DEMBROWSKI 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

856 

733 

85.63% 

122 

14.25% 

i 

0.12% 

Precinct 2 

1520 

1299 

1181 

969 

82.05% 

211 

17.87% 

i 

0.08% 

Precinct 3 

1461 

1247 

1128 

972 

86.17% 

151 

13.39% 

5 

0.44% 

Precinct 4 

1499 

1203 

1100 

929 

84.45% 

164 

14.91% 

7 

0.64% 

Precinct 5 

1454 

1185 

1075 

890 

82.79% 

184 

17.12% 

1 

0.09% 

Precinct 6 

1446 

1175 

1072 

895 

83.49% 

177 

16.51% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

1481 

1157 

1036 

867 

83.69% 

169 

16.31% 

0 

0.00% 

Precinct 8 

1569 

1342 

1219 

1063 

87.20% 

153 

12.55% 

3 

0.25% 

Precinct 9 

1494 

1213 

1092 

881 

80.68% 

210 

19.23% 

1 

0.09% 

Precinct 10 

1539 

1335 

1223 

1019 

83.32% 

202 

16.52% 

2 

0.16% 

Precinct 11 

1526 

1305 

1187 

926 

78.01% 

260 

21.90% 

1 

0.08% 

Precinct 12 

1574 

1410 

1300 

1095 

84.23% 

203 

15.62% 

2 

0.15% 

Precinct 13 

1508 

1334 

1200 

847 

70.58% 

352 

29.33% 

1 

0.08% 

Precinct 14 

1407 

1187 

1084 

900 

83.03% 

183 

16.88% 

1 

0.09% 

Precinct 15 

1391 

1224 

1122 

889 

79.23% 

231 

20.59% 

2 

0.18% 

Precinct 16 

1353 

1202 

1083 

862 

79.59% 

219 

20.22% 

2 

0.18% 

Precinct 17 

1274 

1036 

954 

773 

81.03% 

178 

18.66% 

3 

0.31% 

Precinct 18 

1525 

1334 

1210 

891 

73.64% 

316 

26.12% 

3 

0.25% 

Precinct 19 

1535 

1353 

1245 

1021 

82.01% 

223 

17.91% 

1 

0.08% 

Precinct 20 

1523 

1248 

1157 

947 

81.85% 

208 

17.98% 

2 

0.17% 

Precinct 21 

1425 

1200 

1090 

923 

84.68% 

167 

15.32% 

0 

0.00% 

Total 

30636 

25939 

23614 

19292 

81.70% 

4283 

18.14% 

39 

0.17% 


Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page:6 of 16 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 


Tuesday, November 6, 2012 



Reg. Voters 

Times Counted 

REP in GEN CT 23rd Middle 

Total Votes SEAN GARBALLEY 

JOSEPH J MONJU 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

868 

756 

87.10% 

111 

12.79% 

i 

0.12% 

Precinct 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 3 

1461 

1247 

1146 

991 

86.47% 

153 

13.35% 

2 

0.17% 

Precinct 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 5 

1454 

1185 

1086 

931 

85.73% 

154 

14.18% 

1 

0.09% 

Precinct 6 

1446 

1175 

1081 

912 

84.37% 

169 

15.63% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

1481 

1157 

1058 

904 

85.44% 

152 

14.37% 

2 

0.19% 

Precinct 8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 9 

1494 

1213 

1117 

928 

83.08% 

188 

16.83% 

1 

0.09% 

Precinct 10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 11 

1526 

1305 

1216 

990 

81.41% 

225 

18.50% 

1 

0.08% 

Precinct 12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 13 

1508 

1334 

1240 

910 

73.39% 

328 

26.45% 

2 

0.16% 

Precinct 14 

1407 

1187 

1097 

924 

84.23% 

172 

15.68% 

1 

0.09% 

Precinct 15 

1391 

1224 

1148 

944 

82.23% 

203 

17.68% 

1 

0.09% 

Precinct 16 

1353 

1202 

1116 

923 

82.71% 

192 

17.20% 

1 

0.09% 

Precinct 17 

1274 

1036 

954 

780 

81.76% 

169 

17.71% 

5 

0.52% 

Precinct 18 

1525 

1334 

1234 

926 

75.04% 

306 

24.80% 

2 

0.16% 

Precinct 19 

1535 

1353 

1269 

1071 

84.40% 

196 

15.45% 

2 

0.16% 

Precinct 20 

1523 

1248 

1157 

953 

82.37% 

202 

17.46% 

2 

0.17% 

Precinct 21 

1425 

1200 

1106 

935 

84.54% 

171 

15.46% 

0 

0.00% 

Total 

22935 

19350 

17893 

14778 

82.59% 

3091 

17.27% 

24 

0.13% 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 
Tuesday, November 6, 2012 


Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page: 8 of 16 


REP in GEN CT 24th Middle 


Reg. Voters Times Total Votes TOMMASINA ANNE DAVID M ROGERS JAMES F GAMMILL Write-In Votes 

Counted OLSON 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 












Precinct 2 

1520 

1299 

1187 

230 

19.38% 

765 

64.45% 

191 

16.09% 

1 

0.08% 

Precinct 3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 4 

1499 

1203 

1088 

163 

14.98% 

759 

69.76% 

162 

14.89% 

4 

0.37% 

Precinct 5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 8 

1569 

1342 

1235 

164 

13.28% 

870 

70.45% 

199 

16.11% 

2 

0.16% 

Precinct 9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 10 

1539 

1335 

1225 

170 

13.88% 

815 

66.53% 

238 

19.43% 

2 

0.16% 

Precinct 11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 12 

1574 

1410 

1284 

224 

17.45% 

839 

65.34% 

220 

17.13% 

1 

0.08% 

Precinct 13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 

7701 

6589 

6019 

951 

15.80% 

4048 

67.25% 

1010 

16.78% 

10 

0.17% 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 
Tuesday, November 6, 2012 



Reg. Voters 

Times Counted 

CLERK of COURTS 

Total Votes MICHAEL A 

SULLIVAN 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

747 

742 

99.33% 

5 

0.67% 

Precinct 2 

1520 

1299 

974 

963 

98.87% 

11 

1.13% 

Precinct 3 

1461 

1247 

965 

952 

98.65% 

13 

1.35% 

Precinct 4 

1499 

1203 

944 

935 

99.05% 

9 

0.95% 

Precinct 5 

1454 

1185 

893 

883 

98.88% 

10 

1.12% 

Precinct 6 

1446 

1175 

894 

887 

99.22% 

7 

0.78% 

Precinct 7 

1481 

1157 

863 

857 

99.30% 

6 

0.70% 

Precinct 8 

1569 

1342 

969 

962 

99.28% 

7 

0.72% 

Precinct 9 

1494 

1213 

935 

924 

98.82% 

11 

1.18% 

Precinct 10 

1539 

1335 

972 

963 

99.07% 

9 

0.93% 

Precinct 11 

1526 

1305 

946 

939 

99.26% 

7 

0.74% 

Precinct 12 

1574 

1410 

1028 

1021 

99.32% 

7 

0.68% 

Precinct 13 

1508 

1334 

922 

906 

98.26% 

16 

1.74% 

Precinct 14 

1407 

1187 

874 

867 

99.20% 

7 

0.80% 

Precinct 15 

1391 

1224 

920 

916 

99.57% 

4 

0.43% 

Precinct 16 

1353 

1202 

875 

869 

99.31% 

6 

0.69% 

Precinct 17 

1274 

1036 

816 

806 

98.77% 

10 

1.23% 

Precinct 18 

1525 

1334 

950 

930 

97.89% 

20 

2.11% 

Precinct 19 

1535 

1353 

1011 

999 

98.81% 

12 

1.19% 

Precinct 20 

1523 

1248 

962 

952 

98.96% 

10 

1.04% 

Precinct 21 

1425 

1200 

916 

906 

98.91% 

10 

1.09% 

Total 

30636 

25939 

19376 

19179 

98.98% 

197 

1.02% 


Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page:9 of 16 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 
Tuesday, November 6, 2012 

REGISTER of DEEDS I 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

MARIA C 
CURTATONE 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

732 

726 

99.18% 

6 

0.82% 

Precinct 2 

1520 

1299 

960 

947 

98.65% 

13 

1.35% 

Precinct 3 

1461 

1247 

954 

943 

98.85% 

11 

1.15% 

Precinct 4 

1499 

1203 

928 

917 

98.81% 

11 

1.19% 

Precinct 5 

1454 

1185 

869 

858 

98.73% 

11 

1.27% 

Precinct 6 

1446 

1175 

874 

865 

98.97% 

9 

1.03% 

Precinct 7 

1481 

1157 

845 

834 

98.70% 

11 

1.30% 

Precinct 8 

1569 

1342 

961 

951 

98.96% 

10 

1.04% 

Precinct 9 

1494 

1213 

917 

910 

99.24% 

7 

0.76% 

Precinct 10 

1539 

1335 

938 

935 

99.68% 

3 

0.32% 

Precinct 11 

1526 

1305 

930 

922 

99.14% 

8 

0.86% 

Precinct 12 

1574 

1410 

998 

988 

99.00% 

10 

1.00% 

Precinct 13 

1508 

1334 

904 

890 

98.45% 

14 

1.55% 

Precinct 14 

1407 

1187 

850 

841 

98.94% 

9 

1.06% 

Precinct 15 

1391 

1224 

897 

890 

99.22% 

7 

0.78% 

Precinct 16 

1353 

1202 

871 

863 

99.08% 

8 

0.92% 

Precinct 17 

1274 

1036 

795 

781 

98.24% 

14 

1.76% 

Precinct 18 

1525 

1334 

926 

906 

97.84% 

20 

2.16% 

Precinct 19 

1535 

1353 

995 

985 

98.99% 

10 

1.01% 

Precinct 20 

1523 

1248 

941 

932 

99.04% 

9 

0.96% 

Precinct 21 

1425 

1200 

898 

889 

99.00% 

9 

1.00% 

Total 

30636 

25939 

18983 

18773 

98.89% 

210 

1.11% 


Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page: 10 of 16 




Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page: 11 of 16 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 
Precinct 2 
Precinct 3 
Precinct 4 
Precinct 5 
Precinct 6 
Precinct 7 
Precinct 8 
Precinct 9 
Precinct 10 
Precinct 11 
Precinct 12 
Precinct 13 
Precinct 14 
Precinct 15 
Precinct 16 
Precinct 17 
Precinct 18 
Precinct 19 
Precinct 20 
Precinct 21 
Total 


SHERIFF 


Reg. Voters Times Counted Total Votes PETER J KOUTOUJIAN ERNESTO M Write-In Votes 

PETRONE 


1132 

950 

795 

664 

83.52% 

130 

16.35% 

1 

0.13% 

1520 

1299 

1087 

905 

83.26% 

182 

16.74% 

0 

0.00% 

1461 

1247 

1037 

883 

85.15% 

150 

14.46% 

4 

0.39% 

1499 

1203 

1023 

874 

85.43% 

140 

13.69% 

9 

0.88% 

1454 

1185 

981 

802 

81.75% 

176 

17.94% 

3 

0.31% 

1446 

1175 

967 

806 

83.35% 

158 

16.34% 

3 

0.31% 

1481 

1157 

954 

776 

81.34% 

177 

18.55% 

1 

0.10% 

1569 

1342 

1086 

957 

88.12% 

125 

11.51% 

4 

0.37% 

1494 

1213 

1008 

842 

83.53% 

165 

16.37% 

1 

0.10% 

1539 

1335 

1071 

897 

83.75% 

168 

15.69% 

6 

0.56% 

1526 

1305 

1081 

896 

82.89% 

184 

17.02% 

1 

0.09% 

1574 

1410 

1165 

988 

84.81% 

173 

14.85% 

4 

0.34% 

1508 

1334 

1085 

864 

79.63% 

216 

19.91% 

5 

0.46% 

1407 

1187 

971 

797 

82.08% 

168 

17.30% 

6 

0.62% 

1391 

1224 

1028 

842 

81.91% 

180 

17.51% 

6 

0.58% 

1353 

1202 

978 

812 

83.03% 

164 

16.77% 

2 

0.20% 

1274 

1036 

874 

721 

82.49% 

150 

17.16% 

3 

0.34% 

1525 

1334 

1090 

831 

76.24% 

256 

23.49% 

3 

0.28% 

1535 

1353 

1123 

930 

82.81% 

191 

17.01% 

2 

0.18% 

1523 

1248 

1017 

845 

83.09% 

168 

16.52% 

4 

0.39% 

1425 

1200 

997 

830 

83.25% 

166 

16.65% 

1 

0.10% 

30636 

25939 

21418 

17762 

82.93% 

3587 

16.75% 

69 

0.32% 


Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 
Tuesday, November 6, 2012 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 


Tuesday, November 6, 2012 



Reg. Voters 

Times Counted 

QUESTION 1 

Total Votes YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

790 

683 

86.46% 

107 

13.54% 

Precinct 2 

1520 

1299 

1135 

1019 

89.78% 

116 

10.22% 

Precinct 3 

1461 

1247 

1078 

980 

90.91% 

98 

9.09% 

Precinct 4 

1499 

1203 

1051 

934 

88.87% 

117 

11.13% 

Precinct 5 

1454 

1185 

1007 

892 

88.58% 

115 

11.42% 

Precinct 6 

1446 

1175 

1027 

946 

92.11% 

81 

7.89% 

Precinct 7 

1481 

1157 

986 

882 

89.45% 

104 

10.55% 

Precinct 8 

1569 

1342 

1145 

1032 

90.13% 

113 

9.87% 

Precinct 9 

1494 

1213 

982 

846 

86.15% 

136 

13.85% 

Precinct 10 

1539 

1335 

1119 

1015 

90.71% 

104 

9.29% 

Precinct 11 

1526 

1305 

1096 

952 

86.86% 

144 

13.14% 

Precinct 12 

1574 

1410 

1217 

1085 

89.15% 

132 

10.85% 

Precinct 13 

1508 

1334 

1114 

962 

86.36% 

152 

13.64% 

Precinct 14 

1407 

1187 

1007 

905 

89.87% 

102 

10.13% 

Precinct 15 

1391 

1224 

1046 

916 

87.57% 

130 

12.43% 

Precinct 16 

1353 

1202 

992 

887 

89.42% 

105 

10.58% 

Precinct 17 

1274 

1036 

890 

781 

87.75% 

109 

12.25% 

Precinct 18 

1525 

1334 

1141 

1015 

88.96% 

126 

11.04% 

Precinct 19 

1535 

1353 

1188 

1052 

88.55% 

136 

11.45% 

Precinct 20 

1523 

1248 

1055 

931 

88.25% 

124 

11.75% 

Precinct 21 

1425 

1200 

1057 

953 

90.16% 

104 

9.84% 

Total 

30636 

25939 

22123 

19668 

88.90% 

2455 

11.10% 


Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page: 12 of 16 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 


Tuesday, November 6, 2012 



Reg. Voters 

Times Counted 

QUESTION 2 

Total Votes YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

876 

470 

53.65% 

406 

46.35% 

Precinct 2 

1520 

1299 

1261 

701 

55.59% 

560 

44.41% 

Precinct 3 

1461 

1247 

1208 

787 

65.15% 

421 

34.85% 

Precinct 4 

1499 

1203 

1159 

728 

62.81% 

431 

37.19% 

Precinct 5 

1454 

1185 

1152 

638 

55.38% 

514 

44.62% 

Precinct 6 

1446 

1175 

1121 

694 

61.91% 

427 

38.09% 

Precinct 7 

1481 

1157 

1103 

654 

59.29% 

449 

40.71% 

Precinct 8 

1569 

1342 

1307 

876 

67.02% 

431 

32.98% 

Precinct 9 

1494 

1213 

1148 

615 

53.57% 

533 

46.43% 

Precinct 10 

1539 

1335 

1279 

790 

61.77% 

489 

38.23% 

Precinct 11 

1526 

1305 

1250 

664 

53.12% 

586 

46.88% 

Precinct 12 

1574 

1410 

1378 

782 

56.75% 

596 

43.25% 

Precinct 13 

1508 

1334 

1285 

608 

47.32% 

677 

52.68% 

Precinct 14 

1407 

1187 

1155 

676 

58.53% 

479 

41.47% 

Precinct 15 

1391 

1224 

1186 

646 

54.47% 

540 

45.53% 

Precinct 16 

1353 

1202 

1175 

691 

58.81% 

484 

41.19% 

Precinct 17 

1274 

1036 

995 

567 

56.98% 

428 

43.02% 

Precinct 18 

1525 

1334 

1294 

627 

48.45% 

667 

51.55% 

Precinct 19 

1535 

1353 

1314 

747 

56.85% 

567 

43.15% 

Precinct 20 

1523 

1248 

1181 

687 

58.17% 

494 

41.83% 

Precinct 21 

1425 

1200 

1173 

704 

60.02% 

469 

39.98% 

Total 

30636 

25939 

25000 

14352 

57.41% 

10648 

42.59% 


Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page: 13 of 16 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 


Tuesday, November 6, 2012 



Reg. Voters 

Times Counted 

QUESTION 3 

Total Votes YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

871 

594 

68.20% 

277 

31.80% 

Precinct 2 

1520 

1299 

1249 

852 

68.21% 

397 

31.79% 

Precinct 3 

1461 

1247 

1198 

904 

75.46% 

294 

24.54% 

Precinct 4 

1499 

1203 

1160 

885 

76.29% 

275 

23.71% 

Precinct 5 

1454 

1185 

1133 

810 

71.49% 

323 

28.51% 

Precinct 6 

1446 

1175 

1130 

818 

72.39% 

312 

27.61% 

Precinct 7 

1481 

1157 

1096 

751 

68.52% 

345 

31.48% 

Precinct 8 

1569 

1342 

1307 

983 

75.21% 

324 

24.79% 

Precinct 9 

1494 

1213 

1128 

728 

64.54% 

400 

35.46% 

Precinct 10 

1539 

1335 

1273 

878 

68.97% 

395 

31.03% 

Precinct 11 

1526 

1305 

1231 

730 

59.30% 

501 

40.70% 

Precinct 12 

1574 

1410 

1370 

923 

67.37% 

447 

32.63% 

Precinct 13 

1508 

1334 

1271 

754 

59.32% 

517 

40.68% 

Precinct 14 

1407 

1187 

1147 

821 

71.58% 

326 

28.42% 

Precinct 15 

1391 

1224 

1185 

747 

63.04% 

438 

36.96% 

Precinct 16 

1353 

1202 

1159 

771 

66.52% 

388 

33.48% 

Precinct 17 

1274 

1036 

1002 

682 

68.06% 

320 

31.94% 

Precinct 18 

1525 

1334 

1280 

749 

58.52% 

531 

41.48% 

Precinct 19 

1535 

1353 

1304 

888 

68.10% 

416 

31.90% 

Precinct 20 

1523 

1248 

1173 

787 

67.09% 

386 

32.91% 

Precinct 21 

1425 

1200 

1170 

821 

70.17% 

349 

29.83% 

Total 

30636 

25939 

24837 

16876 

67.95% 

7961 

32.05% 


Date: 11/06/12 
Time:21:45:44 
Page: 14 of 16 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 


Tuesday, November 6, 2012 



Reg. Voters 

Times Counted 

QUESTION 4 

Total Votes YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

787 

663 

84.24% 

124 

15.76% 

Precinct 2 

1520 

1299 

mi 

936 

84.25% 

175 

15.75% 

Precinct 3 

1461 

1247 

1094 

954 

87.20% 

140 

12.80% 

Precinct 4 

1499 

1203 

1044 

901 

86.30% 

143 

13.70% 

Precinct 5 

1454 

1185 

1009 

851 

84.34% 

158 

15.66% 

Precinct 6 

1446 

1175 

1010 

869 

86.04% 

141 

13.96% 

Precinct 7 

1481 

1157 

954 

800 

83.86% 

154 

16.14% 

Precinct 8 

1569 

1342 

1179 

1034 

87.70% 

145 

12.30% 

Precinct 9 

1494 

1213 

964 

765 

79.36% 

199 

20.64% 

Precinct 10 

1539 

1335 

1138 

969 

85.15% 

169 

14.85% 

Precinct 11 

1526 

1305 

1091 

865 

79.29% 

226 

20.71% 

Precinct 12 

1574 

1410 

1211 

1002 

82.74% 

209 

17.26% 

Precinct 13 

1508 

1334 

1092 

808 

73.99% 

284 

26.01% 

Precinct 14 

1407 

1187 

1037 

883 

85.15% 

154 

14.85% 

Precinct 15 

1391 

1224 

1036 

837 

80.79% 

199 

19.21% 

Precinct 16 

1353 

1202 

1022 

847 

82.88% 

175 

17.12% 

Precinct 17 

1274 

1036 

890 

727 

81.69% 

163 

18.31% 

Precinct 18 

1525 

1334 

1129 

882 

78.12% 

247 

21.88% 

Precinct 19 

1535 

1353 

1128 

937 

83.07% 

191 

16.93% 

Precinct 20 

1523 

1248 

1060 

877 

82.74% 

183 

17.26% 

Precinct 21 

1425 

1200 

1045 

898 

85.93% 

147 

14.07% 

Total 

30636 

25939 

22031 

18305 

83.09% 

3726 

16.91% 
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Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
UNOFFICIAL RESULTS 


Tuesday, November 6, 2012 



Reg. Voters 

Times Counted 

QUESTION 5 

Total Votes YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1132 

950 

797 

672 

84.32% 

125 

15.68% 

Precinct 2 

1520 

1299 

1116 

858 

76.88% 

258 

23.12% 

Precinct 3 

1461 

1247 

1074 

871 

81.10% 

203 

18.90% 

Precinct 4 

1499 

1203 

1037 

822 

79.27% 

215 

20.73% 

Precinct 5 

1454 

1185 

1033 

823 

79.67% 

210 

20.33% 

Precinct 6 

1446 

1175 

985 

821 

83.35% 

164 

16.65% 

Precinct 7 

1481 

1157 

956 

764 

79.92% 

192 

20.08% 

Precinct 8 

1569 

1342 

1156 

934 

80.80% 

222 

19.20% 

Precinct 9 

1494 

1213 

1000 

747 

74.70% 

253 

25.30% 

Precinct 10 

1539 

1335 

1125 

879 

78.13% 

246 

21.87% 

Precinct 11 

1526 

1305 

1089 

785 

72.08% 

304 

27.92% 

Precinct 12 

1574 

1410 

1199 

908 

75.73% 

291 

24.27% 

Precinct 13 

1508 

1334 

1095 

703 

64.20% 

392 

35.80% 

Precinct 14 

1407 

1187 

1019 

828 

81.26% 

191 

18.74% 

Precinct 15 

1391 

1224 

1031 

798 

77.40% 

233 

22.60% 

Precinct 16 

1353 

1202 

1026 

783 

76.32% 

243 

23.68% 

Precinct 17 

1274 

1036 

913 

732 

80.18% 

181 

19.82% 

Precinct 18 

1525 

1334 

1147 

808 

70.44% 

339 

29.56% 

Precinct 19 

1535 

1353 

1135 

880 

77.53% 

255 

22.47% 

Precinct 20 

1523 

1248 

1051 

825 

78.50% 

226 

21.50% 

Precinct 21 

1425 

1200 

1021 

789 

77.28% 

232 

22.72% 

Total 

30636 

25939 

22005 

17030 

77.39% 

4975 

22.61% 
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